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En su dibujo, el Hombre de Vitruvio, Leonardo da Vinci incluyó 
un texto en los margenes superior e inferior de la pagina. En 
dicho texto, Leonardo describe las proporciones del cuerpo 
humano que volcó en su dibujo. A continuación incluimos la 
traduccion del texto: 


<< Vitruvio el arquitecto, dice en su obra sobre arquitectura que 
la naturaleza distribuye las medidas del cuerpo humano como 
sigue: que 4 dedos hacen 1 palma, y 4 palmas hacen 1 pie, 6 
palmas hacen 1 codo, 4 codos hacen la altura del hombre. Y 4 
codos hacen 1 paso, y que 24 palmas hacen un hombre; y estas 
medidas son las que él usaba en sus edilicios. Si separas la 
piernas lo suficiente como para que tu altura disminuya 1/14 y 
estiras y subes los hombros hasta que los dedos estén al nivel 
del borde superior de tu cabeza, has de saber que el centro 
geométrico de tus extremidades separadas estará situado en tu 
ombligo y que el espacio entre las piernas será un triángulo 
equilátero. La longitud de los brazos extendidos de un hombre es 
igual a su altura. Desde el nacimiento del pelo hasta la punta de 
la barbilla es la décima parte de la altura de un hombre; desde la 
punta de la barbilla a la parte superior de la cabeza es un octavo 
de su estatura; desde la parte superior del pecho al extremo de 
su cabeza será un sexto de un hombre. Desde la parte superior 
del pecho al nacimiento del pelo será la séptima parte del 
hombre completo. Desde los pezones a la parte de arriba de la 
cabeza será la cuarta parte del hombre. La anchura mayor de los 
hombros contiene en sí misma la cuarta parte de un hombre. 
Desde el codo a la punta de la mano será la quinta parte del 
hombre; y desde el codo al ángulo de la axila será la octava parte 
del hombre. La mano completa será la décima parte del hombre; 
el comienzo de los genitales marca la mitad del hombre. El pie es 
la séptima parte del hombre. Desde la planta del pie hasta debajo 
de la rodilla será la cuarta parte del hombre. Desde debajo de la 


rodilla al comienzo de los genitales será la cuarta parte del 
hombre. La distancia desde la parte inferior de la barbilla a la 
nariz y desde el nacimiento del pelo a las cejas es, en cada caso, 
la misma, y, como la oreja, una tercera parte del rostro >> 


Marco Vitruvio Polión era un arquitecto romano de la época del 
emperador Augusto. Escribió un libro sobre arquitectura llamado 
De Architectura. En el Libro Tercero-Capítulo I se puede leer el 
siguiente texto: 


<< Es imposible que un templo posea una correcta disposición si 
carece de simetría y de proporción, como sucede con los 
miembros o partes del cuerpo de un hombre bien formado. El 
cuerpo humano lo formo la naturaleza de tal manera que el 
rostro, desde la barbilla hasta la parte mas alta de la frente, 
donde están las raíces del pelo, mida una décima parte de su 
altura total. La palma de la mano, desde la muñeca hasta el 
extremo del dedo medio, mide exactamente lo mismo; la cabeza, 
desde la barbilla hasta su coronilla, mide una octava parte de 
todo el cuerpo; una sexta parte mide desde el esternón hasta las 
raíces del pelo y desde la parte media del pecho hasta la 
coronilla, una cuarta parte. 


Desde el mentón hasta la base de la nariz, mide una tercera 
parte y desde las cejas hasta las raíces del pelo, la frente mide 
igualmente otra tercera parte. Si nos referimos al pie, equivale a 
una sexta parte de la altura del cuerpo; el codo, una cuarta 
parte, y el pecho equivale igualmente a una cuarta parte. Los 
restantes miembros guardan también una proporción de 
simetría, de la que se sirvieron los antiguos pintores y escultores 
famosos, alcanzando una extraordinaria consideración y fama. 
Exactamente de igual manera, las partes de los templos deben 
guardar una proporción de simetría perfectamente apropiada de 
cada una de ellas respecto al conjunto total en su completa 
dimensión. 


El ombligo es el punto central natural del cuerpo humano. En 
efecto, si se coloca un hombre boca arriba, con sus manos y sus 
pies estirados, situando el centro del compás en su ombligo y 
trazando una circunferencia, esta tocaría la punta de ambas 
manos y los dedos de los pies. La figura circular trazada sobre el 
cuerpo humano nos posibilita el lograr también un cuadrado: si 
se mide desde la planta de los pies hasta la coronilla, la medida 
resultante será la misma que se da entre las puntas de los dedos 
con los brazos extendidos; exactamente su anchura mide lo 
mismo que su altura, como los cuadrados que trazamos con la 
escuadra. Por tanto, si la naturaleza ha formado el cuerpo 
humano de modo que sus miembros guardan una exacta 
proporción respecto a todo el cuerpo, los antiguos fijaron 
también esta relación en la realización completa de sus obras, 
donde cada una de sus partes guarda una exacta y puntual 
proporción respecto a la forma total de su obra. Dejaron 
constancia de la proporción de las medidas en todas sus obras, 
pero sobre todo las tuvieron en cuenta en la construcción de los 
templos de los dioses, que son un claro reflejo para la posteridad 
de sus aciertos y logros, como también de sus descuidos y 
negligencias. >> 


Comparacion de aproximaciones del canon de Leonardo y el 
teotihuacano 


En su dia en el ombligo del canon de da vinci a partir de la 
cuerda del circulo con centro el ombligo a la altura de la 
coronilla vi la rectificación de un séptimo de su circunferencia 
(V((—(1—0,6045786868~(1))*(2)+0,6045 786868 ~% (2))) 
—1)-0,60457868687(1)+2x7=-3,1415589324 
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Y mucho antes en el ombligo teotihuacano que se base en la 
proporcionalidad de los lados pentágono o decagono y octogono 
con un triángulo o hexágono con la misma propiedad tenía a la 
altura donde la cuerda del círculo con centro el ombligo conseguí 
la altura pie coronilla entre pi 

1-+v(0,60778723137(2)- 
(V(12)+tan(72)—0,6077872313)~*(2))=3,1415797303 


qi 
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Son aproximaciones a pi muy directas. Abajo comento otras dos 
teotihuacanas y dos de da vinci también directas que se 
aproximan a pio e 


En las del de da vinci: 
1+((1-—0,6045786868)+0,6045786868 x9+16)=2,7181300512 
1+(1-0,6045786868)+v(5)+9x25=3,141611102 


Combinados son 
0,6045786868 xv(5)x16+25xm+e=0,9999382923 


Aparece la primera terna pitagorica donde los cuadrados de 3 y 4 
suman el cuadrado de 5 Y en la de pi la raiz cuadrada de 5 al 
igual que en una del de teotihuacan. Comparti los textos de da 
Vinci y de Vitruvio para que observéis que las proporciones 
anatomicas de sus canones son 5/3 5/4 y 4/3. Da vinci incluye el 
7 en las proporciones porque es la que le da al pie con respecto 
la altura humana esto lo hace porque la perdida de altura con las 


piernas en triangulo es de 1/14 y la diferencia entre el pivote de 
las piernas y el ombligo es de otros 1/14 mientras que los dedos 
de los pies quedan a una altura de 1/7 por ultimo su 
aproximacion a la circunuferencia es a un séptimo de la misma. 


y SB = 0.395421313204446 
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Y en las de teotihuacan : 
((-tan(72)+1,5xtan(67,5))x5)=2,7181840319 


se refiere a lados (de octogono y decagono o medio del del 
pentagono y casi la distancia de la piramide de la luna o templo 
de quetzalcoatl a la recta que cruza la esquina de xalla piramide 
del sol centro coordenadas grupo viking en su centro y la esguina 
del gran mercado) y se compara a 0.5688 menos 0.3922 alturas 


0.5688 se puede obtener desde 0.60778 y viceversa desde al 
menos 3 formas muy simples y 0.3922 (igual a coronilla desde 
ombligo) pasa similar es por ejemplo el centro del octogono 
pongo ese ejemplo porque asi se parece al siguiente (la 
diferencia de alturas octogono pentagono en un sentido da dos 


veces 0.60778 y en el otro 0.5688 y se compara el centro del 
pentagono que es raiz de 5 o el centro del octogono) 


Y) 


in) 


Í VU= 0.176638305991443 


AE = 0.324919696232906 


0,6077872313x2xv(5)=2,7181071301 se refiere al centro del 
pentágono (que en teotihuacan es lo más próximo al centro de 
coordenadas) 


Una vez me respondió un experto que da vinci no tenía nuestros 
conocimientos de trigonométricas perono es necesario el ombligo 
de su canon sepuede deducir desde la indicación del triángulo 
equilatero de las piernas anidando el teorema de pitagoras 
dentro del mismo teorema. Ese fue el camino que seguí yo que 
tampoco recuerdo mucho de trigonométricas. Su círculo a ojo de 


buen cubero sin la indicación podria haberlo supuesto como el 
teotihuacano es lo que pudo pasarle a da vinci con un coetaneo 
suyo giacomo Andrea de ferrara cuya única diferencia 
perceptible es su envergadura mayor que altura y creo que el 
uso o el ombligo teotihuacano o el cordobés que casi son iguales. 


AS 


UA= 0.447213595499958 


El parecido del de da vinci se da con 11x11 entre 200 casi la raiz 
cuadrada del inverso de platino (el numero de platino aparece en 
geometrias de triangulo hexagono do decagono pues es raiz de 3 
mas 1) en comentarios abajo las aproximaciones desde ambos 


Las potencias de 11 se proporciona con el nūmero de platino 
tanto gue tenemos dos aproximaciones a e cercana 


1+1,331xcos(36)+v(5)=0,2718282486 
(cos(36))xv((v(3)+1))xv(5)+1,1=2,7182809866 


Una arriba y otra debajo su combinación 
v((cos(36)” (2))xv((v(3)+1))-1,4641x 10)=2,7182817362 siendo 
e = 2.718281828 


Hay que considerar que el numero de platino reside en 
triangulos hexagonos dodecagonos y angulos de 15 30 60 75 
grados que es la geometria de la que se vale da vinci con el 
triangulo de las piernas cuyo pivote por 1.1339 es el ombligo (2 
mas tangente de 15 todo entre 2 y 2 menos coseno de 30 0 2 
menos seno de 30) 


La mitad (0.5669872981) por 7657/8000 son 0.5426777177 que 
es 3.141645667x2 veces un séptimo del ombligo 0,6045786868 
siendo 0.0669872981 por 49 por 7657/8000 tambien 
3.141645667. 


Un ejemplo de teorema de pitagoras anidado es la ecuación 
0,566992 - (0,56699-X)?= 0,5*+Y? -(0,5-X)? dando de solución 
X=Y? /0,13398. X es la altura desde el suelo de la punta de los 
pies, Y es la longitud del pie, raíz de 0,5*+Y* seria el radio del 
círculo con centro la ingle que contiene la punta de los pies para 
cualquier giro de pierna, mientras que 0,56699 es el radio del 
círculo con centro 0,56699 de la altura humana. 


Cada lado de la igualdad es el cuadrado de la separación con el 
eje vertical de la punta de los pies, debe ser la misma pues 
buscamos un solo punto, el de corte del círculo con centro la 
ingle y el círculo de centro 0,56699. Al igual que el numerador 
de la solución depende de la longitud del pie, el denominador lo 
hace de la diferencia entre el centro de este círculo y la ingle. 


Esta ecuación no incorpora el angulo de las piernas. Lo que 
interesa es que con un séptimo de pie tenemos la altura de los 
dedos de los pies en 0.15232860439 = 1 entre 49 entre 0.13398 


que nos lleva a los 3.141645667 tras multiplicar los 7657/8000 
que es la proporción envergadura altura en el canon 
teotihuacano y posiblemente en del de Giacomo Andrea mientras 
que en el de Leonardo envergadura y altura son iguales. 


Si los dos centros de circulos son los 0,6045786868 y 
0.5331501153669 su diferencia es 1/14 el doble seria el 
denominador de X si Y es un séptimo tenemos 7 entre 49 un 
séptimo de altura de los dedos de los pies. 


Otra limitación es la del posible desconocimiento del numero e 
por da vinci. Una alternativa es la aproximacion phi cuadrado 
“por 1.2 = 3.14164 siendo pi =3.1415926 pues 1.87 por 1.4 es 
2.618 algo inferior a phi caudrado que por 1.2 es 3.1416 mas 
cerca a pi. Siendo la percepcion de da vinci sobre 1/e la 
proporcion 1.87 entre phi entre pi y sobre e la proporcion 1.4 
entre phi por pi 


La explicación teotihuacana de los canones egipicios de altura no 
proporcional a los puños 


En los canones egipcios la unidad puno no alcanza la coronilla en 
enteros por eso los 0.60778 de ombligo teotihuacano los 
desplazo hacia arriba en 0.60778 menos 0.5688 del que ya he 
hablado eso es en el canon temprano obteniendo 0.646723 que 
por 0.5688 dan 1/2.71820 y aumento los 0.60778 en 
0.60778/0.5688 eso es en el canon tardio obteniendo 0.649388 
que por 0.5688 por 20 es 2.718107 al cuadrado 


La aproximacion a 1/ 2.71820 se puede trazar sin desplazamiento 
multiplicando los 0.5688 por el diametro 0.60778x2 menos 
0.5688 y la aproximacion a 2.718107 al cuadrado entre 20 se 
puede trazar sin el aumento con el cuadrado del diametro entre 
5. 
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El desplazamiento pasa de los 18 punos a lo 18.7 punos en el 
temprano alcanzado la coronilla y el aumento pasa de los 21 
punos en el tardio a 22.437 alcanzando la coronilla el cociente de 
los dos ombligos el desplazado y el aumentado son 
0.649388/0.6467233 es 1/20 de 2.71814109 al cubo ya que e al 
cubo es 20.0824 mientras que el producto es 0.419975 que por e 
es 3.141609595 menos 2 esto tiene relacion con el analisis que 
hizo Pedro Bosch de la tlaltecutli y la coyolxauhqui donde las 
alturas barbilla y ombligo son dos proporcionadas a 0.60778 en 
coyolxauhqui y dos proporcionadas a 0.42 en la tlaltecuhtli 
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La construcción de los canones egipcios con cuadrado y circulo 


Un momento crucial para el avance de esta parte del estudio fue 
mi lectura sobre cómo se han asociado geométricamente estos 
cánones. Al temprano se le asoció un cuadrado inscrito en un 


círculo de 112 unidades de diametro. Al tardio se le asoció con 
un cuadrado cuya base es tangente del circulo de diametro 112 y 
su lado opuesto una cuerda del mismo circulo. Si cada puno es 
de 4 unidades, el alto del cuadrado es 0,8 el alto del circulo 
siendo 22,4 por 4 igual 89,6 igual a los 112 por 0,8. 


En la geometría temprana tracé la mitad de distancia entre lo 
mas alto del cuadrado y el centro del circulo a partir de los mas 
alto del circulo, en numeros 0,85355339-0.5= 0,35355339 cuya 
mitad es 0,176776695 debajo de 1 eso es 0,8232233047. Si 18 
punos corresponden a 0,82322, a 0,85355 le corresponde en 
punos 18,6631755234. El diametro casi es 112x41/42. 


En la geometria tardia simplemente tracé la mitad de lo mas alto 
del circulo al centro del mismo, en numeros 0.75. Si 21 punos 
corresponden a 0.75, a 0.8 le corresponden 22.4 punos. Una 
proporción 15/16 cerca de la proporción 14,609/15,6098 entre 
ambos ombligos, y un diametro 112. 


En la construcción por pentágono y octógono teniamos a partir 
de 18 y 21 las alturas 18,700 y 22,437 ambos 0,037 mas que los 
18,663 y 22,4 con el cuadrado y el circulo de los canones 
egipcios. 


El círculo del temprano es próximo al círculo de la construcción 
por pentágono y octógono, ese que rodea la figura humana. En 
cuanto al tardio el cuadrado es el que rodearia la figura humana 
independientemente de cómo lo construyamos. 


Incluyo los trazos juntos los deducidos del desplazamiento y 
aumento con pentágono y octógono para que veais que las 
diferencias no son perceptibles a ojo de buen cubero. 
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